Lek. wet. Sergiusz 


DOBROLUBOW 


MAJOR WOJSK POLSKICH, JENIEC OFLAGU 
WOLDENBERG, B. DLUGOLETNI KIEROWNIK 
PORADNI WETERYNARYJNEJ W PROSZOWI- 
CACH, CZLOWIEK SZLACHETNY, PRAWY 
I WIELKIEGO SERCA 


NAJDROZSZY OJCIEC I DZIADEK 


opatrzony św. Sakramentami, zmarł dnia 19 kwietnia 
1980 roku, w wieku 92 lat. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE przy zwłokach odpra- 

wione zostanie w sobotę dnia 26 bm. o godzinie 10.00 

w kościele na cmentarzu Rakowickim, po czym na- 

stąpi wyprowadzenie zwłok na miejsce wiecznego spo- 

czynku, o czym zawiadamia pogrążona w głębokim 
smutku i żalu: 


RODZINA. 


